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no hay nada como tener un poco de tiempo para organizar ñapas....y esta semana santa ha habido tiempo 
para planificar y realizar esta ñapa- 


si habeis leido algo mio en el foro mi O2 tiene este morro 


las luces leds que he instalado son estas de philips: 


toco retirar las entradas de aire que estan al lado de cada antiniebla para recortar el hueco a medida para las 
luces leds: 


el soporte original de las lamparas no pude usarlo asi que use dos pares de pletinas de chapas para dejarlas 
las luces leds a la altura deseada dentro del hueco disponible..... 


la instalacion electrica es muy sencilla. de cada tira led sale un cable que va hacia la centralita philips. y de 
la centralita philips salen 3cables 


un cable va al positivo de la bateria...el segundo va al negativo de la bateria y el tercero mediante un 
robacorriente se conecta al cable que da corriente a la luz de posicion del faro mas cercano usaremos un 


polimetro para ello. 


el resultado es este 


estas luces se encienden al dar contacto......y se apagan o bien cuando quitamos el contacto o cuando 
encendemos las luces (para eso el cable que mediante robacorriente se conecta al que da corriente a la luz de 
posicion). 


